Mgr inż. ZYGMUNT 


ANEK 


NAJUKOCHAŃSZY OJCIEC, BRAT I DZIADZIUŚ 


przeżywszy lat 61, po ciężkiej chorobie, 


opatrzony św. Sakramentami, zmarł 5 sierpnia 1977 r. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odpra- 
wione zostanie we wtorek 9 sierpnia br. o godz. 12 
w kościele na cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi 
wyprowadzenie zwłok na miejsce wiecznego spo- 
czynku, o czym zawiadamia pogrążona w głębokim 


smutku i żalu: 


RODZINA. 


MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 
USŁUG KOMUNALNYCH iD. Z. 6760/77 - 30 
w Krakowie 
Punkt Waługowy Nr 1. Rakowicka 26. tel. 579-3 


